TABLE I* 



Philip 

Morris 

TITL 

Difference 
P.M. - TIT 

TPM, mg/cigt 

24.3 

26.4 

- ■ 

•2.1 

Nicotine, mg/cigt 

1.28 

1.37 

- 

-0.09 

Water in TPM, mg/cigt 

2.8 

4.1 

- . 

1.3 

FTC tar, mg/cigt 

20.3 

21.0 

-t 

0.7 

Puff Count 

9.2 

9.4 

~~ -f 

0.2 


*Vogue (black) was omitted from this data. 
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